
LES ROSES. ,,5 

ROSA INDICA 

(Var. Pumila.) 

Ii. ( Indica minor ) germimbus subrotundis pedunculiscjue leviter 
hispidis, glabris; flonbus paras carneis semperflorentibus; foliis 
glabris, pe tío lis acideatis; folio lis oblongis acut.is margine sernt latís, 
glabris; caule viridi, ad basin spiriis rubris. Andr. Roses cum. 

O 

LE ROSIER NAIN DU RENGALE. 

DESCRIPTION. 

Ce petit Rosier fleurit sans interruption dans nos jardins 
depuis le milieu de rnai jusqu’aux gelées. Nous le devons en¬ 
coré aux Anglais. C’est M. Colleville qui Pa obtenn de se- 
mence, il y a environ douze ans. M. Noisette l’a introduit 
en Franee, et nous Pavons vu, pour la premiére fois, il y a 
quelques années, dans sa pépiniére, oü il était designé sous 
le noin de Bengale pompon. 

Larbuste ne s’éléve guére qua la hauteur de huit á dix 
pouces au plus. Ses tiges rameuses son! années de quelques 
aiguiHons épars, presijue droits, dilates a leur base, ceux de 
Pextrémité inférieure un peu rougeátres. Les feuilles se coni- 
posent de trois ou de cinq folióles ovales, d’un verd foncé 
en-dessus, plus pales en-dessous, un peu allongées, glabres 
des deux cotes, finement dentées en scie. Elles sont portees 
par un pétiole rnuni de quelques aiguillons trés-fins et de 
poils glanduleux á peine visibles á Poeil nu, ayant á sa base 
des stipules découpées et glanduleuses en leur bord. Ses íleurs, 
de couleur rose, sont, en general, solitaires : il est assez rare 
d’en trouver deux ou trois réunies ensemble; elles sont sup- 


















































